„ Albowiem życie Twoich wiernych, Panie 
zmienia się, ale się nie kończy.” 


DR WANDA 
CHYLIŃS 


biofizyk 


Najukochańsza Córka, Matka, Siostra oraz Ciocia 


wykładowca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
po ciężkich cierpieniach, opatrzona Sw. Sakramentami, 
zmarła 30 grudnia 2012 roku, przeżywszy lat 70. 


MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA zostanie odprawiona 
w kościele Św. Józefa przy ul. Poselskiej 21 
we wtorek 8 stycznia 2013 roku o godz. 11.30 


ODPROWADZENIE Zmarłej od bramy Cmentarza Rakowickiego 
na miejsce wiecznego spoczynku odbędzie się o godz. 13.20 


RODZINA 


Prosimy o modlitwę 


KARAWAN.=F 


FIRMA POGRZEBOWA ESSE] 


TRADYCJE OD 1981 ROKU ET 
tel. 412-87-81 


